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■ SPECIFICATIONS 

GENERAL 

Frequency coverage: 


Emission type: 
Antenna Impedance: 
Operating voltage: 
Operating Current: 
(typical at 7.2 vdc) 

Battery charging time 
Dimensions: 

Weight: 


RECEIVER 


Type: 

Dual conversion; 

1st IF55.05MHz; 2ndlF455kHz 

Sensitivity: 

Less than. 25 uV @ 12 dB S1NAD 

Spurious response 
Rejection ratio: 

more than 60 dB 

Selectivity: 

More than ±7.5 kHz at -6 dB 

Less than ± 15 kHz at - 60 dB 

Squelch sensitivity; 

Less than -12dB 

Audio output: 

more than 550 mW (10% THD), 8 ohms 

TRANSMITTER 


Output power: 

See table 

Modulation: 

Variable reactance FM 

Maximum deviation: 

±5 kHz 

Harmonic suppression: 

-60 dB 

Microphone: 

Built-in electret condenser 

Operating modes: 

Simplex 

Shifted + or -600 kHz or 5 MHz from receive 
frequency (Odd offsets programmable) 



DJ-500E 


144.0-148.0 MHz 
440-450 MHz DJ ' 500T 

144.0-146.0 MHz n 

430-440 MHz DJ ' 500E 

16F3 (FM) 

50 ohms, unbalanced 
5.5 to 12 vdc 

Battery save 15 m A Transmit L< 

Squelched 50 mA Transmit H 
Max. audio out 130 mA 
14-16 hours 

58 mm (L)x 176 mm (H)x30 mm (W) 
(2 5 /l6")X(6 15 /l6")X(1 1 /4") 

0.435 kgs. (0.958 lbs.) 


15 mA Transmit LO 0.4/0.6A 
50 mA Transmit HI 0.8/1.2A 
130 mA 
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■ PARTS LIST 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 



CPU Unit 

R57 

RK0045 

Chp R. MCR10472J 

Q20B 

XU0003 

Transistor. DTCl 14TK 




R59 

RK0035 

Chip R, MCR10102J 

0209 

XT0035 

Transistor, 2SC3429 

IC1 

XA0067 

IC.*lPD7514G 

R60 

RK0035 

Chip R, MCR10102J 

Q210 

XTOO30 

Transistor. 2SC3356 

IC2 

XA0059 

1C, BA6993 

R61 

RK0107 

ChpR. MCR 10 on 

0211 

XU0016 

Transktor. DTC143EK 

IC3 

XA0042 

1C. LR40872 



(OJ-SOOEonly) 

0212 

XT0030 

Transistor. 2SC3356 




R62 

RK0107 

Chp R.MCR10 0ft 

0213 

XT0059 

Transistor, 25C3082KSQ 

Q1 

XT0038 

Transistor, 2SA1037KR 



(DJ-500T only) 

0214 

XT0059 

Transistor, 2SC3082KSQ 

02 

XU0014 

Transistor, DTC144EK 

R63 

RK0107 

Chip R, MCRlOOft 

Q215 

XTOO40 

Transistor. 2SC3357 

03 

XU0014 

Transistor, DTC144EK 



(DJ-500E only) 

0216 

XTOO40 

Transistor, 2SC3357 

04 

XU0001 

Transistor. DTC143TK 




0217 

XT0030 

Trans islor, 2SC3356 




Cl 

CU8002 

Chp C„ C2012B1H103K 

Q21B 

XT0035 

Transistor. 2SC3429 

D1 

XDOOSO 

Diode, R&400D 

C2 

CU8002 

ChpC., C2012B1H103K 

0219 

XTOO38 

Transbtor, 2SA1037KR 

D2 

XD0080 

Diode, RB400D 

C3 

CUB002 

Chp C..C201281H1CQK 

0220 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KR 

D3 

XD0071 

Diode. FMPI 

C4 

CU8002 

Chip C..C2012B1H 100K 

0221 

XT0066 

Transistor, 2SC2413AP 

D4 

XD0091 

Diode, IMN10 

C5 

CU0OO2 

ChipC..C2012BlHl03K 

0222 

XT0059 

Transistor, 2SC3082KSQ 

D5 

XD0091 

Diode, IMNlO 

C6 

CU8001 

Chip C..C2012B1H102K 

0223 

XTOO33 

Transistor, 2S A1037KR 

D6 

XD0O41 

Diode, DAP202K 

C12 

CU8001 

Chip C.. C2012B1 HI G2K 

0224 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KR 

D7 

XD0041 

Diode, DAP202K 

C13 

cueooi 

Chip C.. C2012B1H102K 




D8 

XD0040 

Diode, DAN2Q2K 

C14 

CU0023 

ChipC., C2012CH1H330K 

D201 

XD0070 

Diode. 1SS265 

D9 

X00090 

Diode. 02CZ3.6X 

C15 

CUB001 

Chp C..C2012B1H102K 

IB 

XD0070 

Diode. 1SS265 




C16 

CS0060 

Chp Tantaf C.. TMC1E474TR 

IE m 

XD0070 

Diode. 1SS265 

R1 

RK0126 

ChipR., MCR10163J 

C17 

CS0053 

Chip Tantaf C..TMC0J476TR 

D204 

XD0070 

Diode. 1SS265 

R2 

RK0052 

Chp R..-MCR10103J 

CIS 

CU8001 

Chip C..C2012B1H1Q2K 

D205 

XD0070 

Diode, 1SS265 

R3 

RK0052 

Chip R..MCR10103J 

C19 

CUB001 

ChipC.. C2012B1H102K 

D206 

XD0070 

Diode, 1SS265 

R4 

RK0052 

Chip R.. MCR101O3J 

C20 

CU8001 

ChipC., C2012B1H1G2K 

D207 

XD0070 

Diode, 1SS265 

R5 

RK0052 

Chip R., MCR10103J 

C21 

CUB001 

ChpC.. C2012B1H1Q2K 

D208 

XD0070 

Diode, 1SS265 

R6 

RK0052 

Chip R..MCR 10103J 

C22 

CU8001 

Chip C..C2012B1H102K 

D209 

XD0070 

Diode, 1SS265 

R7 

RK0052 

Chip R., MCR10103J 

C23 

CU8001 

Chip C..C2012B1H102K 

D210 

XD0070 

Diode. 1SS265 

RB 

RK0073 

Chp R., MCR10224J 

C24 

CS0051 

Chp TantaJ C.. TMC1C106TR 

D211 

XD0070 

Diode, 1SS265 

R9 

RK0069 

Chip R..MCR10104J 

C25 

CU0OO2 

Chip C.. C2012B1H1G3K 

D212 

XD0070 

Diode. 1SS265 

RIO 

RK0062 

Chip R..MCR10473J 

COO 

CU8003 

ChipC.. C2012Y1E104Z 

D213 

XD0070 

Diode. 1SS265 

R11 

RK0073 

ChpR., MCR10224J 

C31 

CU8001 

Chip C., C2012B1H102K 

D214 

XD0070 

Diode. 1SS265 

R12 

RK0045 

Chip R., MCR10472J 

C32 

CUB001 

Chip C., C2012B1H102K 

D215 

XD0070 

Diode. 1SS265 

R13 

RK0073 

Chp R.. MCR10224J 

C33 

CU8001 

ChipC., C2012B1B102K 

D216 

XD0097 

Diode, 1SS260 

R14 

RK0042 

Chp R., MCR10332J 

C34 

CS0049 

Chip Tantal C„ TMC1C105TR 

D217 

XD0066 

Diode, RLS135 

R15 

RK0062 

Chp R., MCR10473J 




0218 

XD0040 

Diode. DAN202K 

R16 

RK0035 

Chip R. r MCR10102J 

SI 

UU0009 

Tael SW.. EVQ-QHJ-04G 




R17 

RK0035 

Chip R., MCR10102J 

S2 

UU0009 

Tact SW., EVQ-QHJ-04G 

X2Q1 

X00022 

XlaJ, UM-1 12.6 MHz 

RIB 

RK0035 

Chip R., MCR10102J 

S3 

UU0009 

Tact SW.. EVQ-QHJ-04G 

X202 

XQ0026 

XlaJ, UM-158.888BMHz 

R19 

RK0035 ' 

Chp R,, MCR10102J 

S4 

US0014 

Slide SW.. ESD-10501 




R20 

RK0035 

ChipR.. MCR10102J 




VR201 

RH0036 

VR.CVR42A-102AW1D 

R21 

RK0035 

ChpR., MCR10102J 

LCD 

EL0004 

LCD.CG176X TNP 

VR201 

RH0036 

VR, CVR-42A-102AW1D 

R22 

RK0035 

Chip R., MCR10102J 




VR203 

RH0037 

VR, CVR-42A-471 AW 1D 

R23 

RK0035 

Chip R..MCR10102J 

MIC 

EY0G03 

E.CMIC. EM-6B 

VR204 

RH0037 

VR. CVR-42A-471AW1D 

R24 

RK0052 

Chip R., MCR10103J 







R25 

RK0035 

Chip R., MCR10102J 

XI 

XB0001 

Ceramic Resonator, 

R201 

RK3042 

Chp R.. MCR03 Z2K 

R26 

RK0036 

Chfc R., MCR10102J 



FAR-C4CAQ3580000-K01 

R202 

RK3029 

Chip R-. MCR03 180Ci 

R27 

RK0035 

ChpR., MCR10102J 




R203 

RK3026 

Chip R.. MCR03 10Q£i 

R28 

RK0035 

Chip R.,MCR10102J 

BATT 

ED00C3 

Li-Batt. BR2325-IF3 

R204 

! RK3050 

Chp R., MCR03 10K 

R29 

RK0035 

Chip R..MCR10102J 




R205 

RK3026 

! ChipR., MCR03 100ft 

R30 

RK0035 

Chip R., MCR10102J 

LAMP 

EP0005 

Lamp, 23-BR-5V60 LAMP 

R206 

RK3026 

Chp R., MCR03 100ft 

R31 

RK0052 

Chp R,, MCR10103J 




R207 

RK3038 

ChipR.. MCR03 1K 

R32 

RK0052 

ChipR., MCR10103J 

VR1 

RH0031 

VR.CVR-42A-103 

R208 

RK3058 

ChpR., MCR03 47K 

R33 

RK0035 

Chip R.. MCR10102J 




R210 

RK3046 

Chip R., MCR03 4.7K 

R34 

RK0035 

Chip R..MCR10102J 




R211 

RK3026 

Chip R..MCR03 100ft 

R35 

RK0035 

Chip R..MCR10102J 




R212 

RK3046 

Chip R., MCR03 4.7K 

R36 

RK0035 

ChpR., MCR10102J 




R213 

RK3050 

Chip R., MCR03 IOK 

R37 

RK0127 

Chip R., MCR10164J 




R214 

RK3042 

Chip R., MCR03 2.2K 

R38 

RK0052 

Chip R., MCR1O103J 




R215 

RK3050 

Chip R„ MCR03 IOK 

R39 

RK0062 

Chip R., MCR10473J 




R216 

RK3042 

Chp R„ MCR03 2.2K 

R40 

RK0039 

Chip R..MCR10222J 




R217 

RK3062 

ChpR., MCR03 100K 

R41 

RK0062 

Chp R., MCR10473J 




R210 

RK3026 

Chp R.. MCR03 100ft 

R42 

RK0052 

ChipR., MCR10103J 




R219 

RK3050 

Chip R.. MCR03 IOK 

R43 

RK0062 

ChipR., MCR10473J 



RF Unit 

R220 

RK3050 

Chp R..MCR03 IOK 

R44 

RK0052 

ChpR., MCR10103J 




R221 

RK3050 

Chp R*. MCR03 IOK 

R45 

RKOO01 

Chip R.. MCR10100J 

IC201 

XA0064 

IC..MB1504 

R222 

RK3056 

Chip R„ MCR03 33K 

R46 

RK0035 

Chp R.. MCR101O2J 

IC202 

XA0064 

1C.. MB 1504 

R223 

RK3032 

Chip R.. MCR03 330ft 

R47 

RK0059 

Chip R.. MCR10333J 

IC203 

XA0O44 

1C.. M57796MA 

R225 

RK3034 

ChpR., MCR03470ft 

R40 

RK0069 

ChpR., MCRJ0104J 

IC204 

XA0069 

IC..M57797MA 

R22B 

RK3050 

Chip R.. MCR03 IOK 

R49 

RK0052 

Chip fl.. MCR10103J 

IC205 

XA0087 

IC..TC4S01FTE85 

R229 

RK3062 

Chip R..MCR03 100K 

R50 

RK0062 

Chp R.. MCR10473J 




R230 

RK30M 

ChipR., MCR03220ft 

R51 

RK0059 

Chip R.. MCR10333J 

Q201 

XE0015 

FET..2SK3G2Y 

R231 

RK3050 

Chip R.. MCR03 IOK 

R52 

RK0039 

Chip R..MCR10222J 

Q202 

KE0015 1 

FET..2SK3Q2Y 

R232 

RK3056 

Chp R.. MCR03 47K 

R53 

RK0052 

Chp R., MCR10103J 

0203 

XU0014 

Transistor. DTC144EK 

R233 

RK3026 

Chp R.. MCR03 100ft 

R54 

RK002B 

Chip R.. MCR10471J 

0204 

XU0016 

Transistor, DTC143EK 

R234 

RK3042 

Chip R., MCR03 2.2K 

R55 

RK0045 

ChpR.. MCR10472J 

0205 

KT0030 

Transistor, 2SC3356 

R235 

RK3042 

Chp R..MCRQ3 2.2K 

R56 

RK0045 < 

ChpR., MCR 10472J 

Q206 : 

KT0035 

fransistor, 2SC3429 

R236 

RK3030 

Chip R.. MCR03 220ft 
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Ref. 

No. 

Part Code 

R237 

RK3052 

R23B 

RK3044 

R239 

RK3030 

R240 

RK3036 

R242 

RK3056 

R243 

RK3050 

R244 

RK3025 

R245 

RK0128 

R246 

RD0022 

R247 

RK3034 

R248 

RK30Z7 

R249 

RK3038 

R250 

RK3048 

R251 

RK3046 

R252 

RK3022 

R253 

RK3042 

R254 

RK3026 

R255 

RK0128 

R256 

RK3034 

R257 

RK3034 

R258 

RK3038 

R259 

RK3O30 

R260 

RK3050 

R261 

RK3046 

R262 

RK3038 

R263 

RK3026 

R264 

RK3026 

R265 

RK3044 

R266 

RK3062 

R267 

RK3038 

R268 

RK3058 

R269 

RK3038 

R270 

RK303B 

R271 

RK3026 

R272 

RK3050 

R273 

RK3042 

R274 

RK3042 

R275 

RK3042 

R276 

RK3030 

R277 

RK3062 

R278 

RK3050 

R279 

RK3050 

R280 

RK3050 

R281 

RK3O30 

R282 

RK3042 

R283 

RK3050 

R2S4 

RK3050 

R205 

RK3042 

R2B6 

RK3042 

R2B7 

RK3042 

R288 

RK3038 

R289 

RK3026 

R290 

RK3044 

R291 

RK3062 

R292 

RK3050 

R293 

RK3062 

R294 

RK3038 

R295 

RK3066 

R296 

RK3050 

R297 

RK3050 

R298 

RK3050 i 

R299 

RK3038 

R300 

RK3052 

R301 

RK3038 

R302 

RK3050 

R303 

RK3026 

R304 

RK3022 

R305 

RK3058 

R306 

RK3001 

R307 

RK3001 

R306 

RK3001 

R309 

RK3001 

R310 

RK3042 

R311 

RK3046 

R312 

RK3026 


Part Name and Number 


Chip R.. MCR03 15K 
Chip R., MCR03 3.3K 
Chp R.. MCR03 22 Qn 
Chip R., MCRG3 IK 
Chip R.. MCR03 33K 
Chp R., MCR03 10K 
Chip R., MCR03 B2Q 
ChpR., MCR10 5.6TI 
Lead R., R20 220Q 
Chip R., MCR03 4700 
ChipR., MCR03 1200 
Chip R..MCR03 IK 
Chip R.„ MCR03 6.8K 
ChpR., MCR03 4.7K 
Chip R..MCR03 42Q 
Chp FL.MCR03 2.2K 
ChipR., MCR03 1000 
ChipR., MCR10 5.60 
Chip R., MCR0347QQ 
Chp R„ MCR03 4700 
Chip R. t MCR03 IK 
Chip R., MCR03 IK 
Chp R..MCR03 10K 
Chip R. t MCR034.7K 
Chip R.. MCR03 IK 
Chip R.. MCR03 1000 
Chip R.. MCR03 1000 
Chip R..MCR03 3.3K 
Chip R..MCR03 100K 
Chp R..MCR03 1K 
Chip R.. MCR03 47K 
Chip R..MCR03 1K 
Chip R..MCR031K 
ChipR., MCR03 1DOO 
Chip R. t MCR03 10K 
Chip R., MCR03 2.2K 
Chip R..MCR03 2.2K 
Chp R., MCR03 2.2K 
Chip R^MCR03 2200 
Chip ft., MCR03 1 00K 
Chip R. t MCR03 10K 
Chip R.. MCR03 10K 
Chip R..MCR03 10K 
Chip R..MCRQ3 IK 
Chip R..MCR03 22K 
Chip R..MCR03 10K 
Chip R. t MCRQ3 10K 
Chip R.. MCR03 2.2K 
Chip R..MCR03 2.2K 
Chp R.. MCR032.2K 
Chip R..MCR031K 
ChipR., MCR03 1000 
Chp R„ MCR03 3.3K 
Chip R..MCR03 100K 
Chip R., MCR03 10K 
Chip R..MCR03 100K 
Chp R., MCR03 1K 
Chp R..MCR03 220K 
Chip R..MCR03 10K 
Chip R„ MCR03 10K 
Chip R.. MCR03 10K 
Chip R..MCR03 IK 
Chp R..MCR03 15K 
Chip R..MCR031K 
Chp R., MCR03 10K 
Chip R., MCR03 1000 
Chip R..MCR03 47O 
Chip fl., MCR03 47K 
Chp R..MCR03 00 
Chp R..MCR03 00 
Chip R..MCR03 0Q 
Chp R., MCR03 QO 
Chip R..MCR03 2.2K 
Chip R..MCR034.7K 
Chip R., MCR03 1000 
(DJ-500E only) 



Part Name and Number 


RK3022 Chp R., MCR03 470 
(DJ-500T only) 

RK3O20 Chp R., MCR03 1000 

RK3001 Chip R., MCR03 OO 


Fertile Beads. OP-2.52-1.2H 
Ferrite Beads, OP-2.52-1.2H 
Ferrite Beads. OP-2.52-1,2H 


Trimmer C. ( 
Trimmer C., 
Trimmer C., 
Trimmer C.. 
TrimmerC., 
Trimmer C. ( 
TrimmerC.. 
TrimmerC., 
Trimmer C.. 


, ECR-GA003A30 
, ECR-GA006A30 
. ECR-GA003A30 
. ECR GA003A30 
. ECR-GA003A30 
, ECR-GA003A30 
. ECR-GA003A30 
. ECR-GA006A30 
. ECR-GA006A30 


ChpC., C2012CH1H0R5C 
ChpC., C2012CH1H070D 
Ch(p C.. C2012CH1H1BGJ 
ChipC.. CM105W5R102K 
ChpC., C2012CH1H060D 
Chip C„ C2012CH1H330J 
ChipC.. C2012CH1H020C 
ChpC., C2012CH1H150J 
ChipC., C2012CH1H330J 
ChpC., C2012CH1H220J 
Chp C., C2012CH1H100D 
Chp C., CM105CH101K 
Chp c.. C2012CH1H470J 
ChpC., C2012CH1H020C 
ChpC., CM105W5R102K 
Chp C.. CM105W5R102K 
ChpC., C2012CH1H060D 
ChipC., C2012CH1 HO IOC 
Chp C.. C2012CH1H020C 
ChpC.. CM105CH101K 
Chip C..CM105W5R102K 
Chp C..CM105W5R102K 
ChpC., CM105W5R102K 
Chp C., CM105W5R102K 
Chip C., CM105W5R102K 
Chip C..C2012CH1 HOI OC 
ChpC.. C2012CH1H060D 
(DJ-500Tonly) 

ChipC., C2012CH1H0600 
(DJ-500E only) 

Chp C.. C2012CH1H020C 
(DJ-500T only) 

Chp C., C2012CH1H040C 
(DJ-500E only) 

ChipC., C2012CH1H120J 
ChipC., C2012CH1 HI 50J 
ChipC., C2012CH1H220J 
Chip C., C2012CH1H470J 
ChipC., C2012CH1H100D 
ChpC., CM 105W5R1Q2K 
Chip C., C2012CH1H050D 
Chip C., C2012CH1H100D 
Chp C..C2012CH1H470J 
Chp C„ CM105W5R102K 
Chp C., CM 105 W5R102K 
ChpC., CM105W5R102K 
ChipC.. CM105W5R102K 
ChipC., CM105W5R102K 
ChpC., C2012CH1H070D 
Ch’p C. r C2012CH1H04QC 
Chp C.. C2012CH1H010C 
Chp C., C2012CH1H050C 
ChpC.. C2012CH1H1000 
Chip C., C2012CH1B47QJ 


Ref. 

No. 

PartCot 

C250 

CU0002 

C251 

CU3035 

C252 

CU0006 

0253 

CU0004 

C254 

CU3035 

C255 

CU3035 

C256 

CU3035 

C257 

CU0003 

C259 

CU0004 

C260 

CU0004 

C261 

CU3035 

C262 

CU3035 

C263 

CU3035 

C264 

CU0001 

C265 

CU0004 

C266 

CU3035 

C267 

CU3035 

C268 

CU3035 

C269 

CU0001 

C270 

CU3035 

C271 

CU0051 

C272 

CU0019 

C273 

CC0104 

C274 

CU0007 

C275 

CU0008 

C276 

CU3035 

C278 

CU0023 

C279 

CU0015 

C280 

CU3035 

0281 

CU0015 

C282 

CU3035 

C2B3 

CU3035 

C284 

CE0033 

C285 

CU3035 

C2B6 

CU3035 

C287 

CU0019 

C2B8 

CU0015 

C289 

CU3035 

C290 

i CU0011 

C291 

CU0015 

C292 

CE0032 

C293 

CU3035 

C294 

CU3035 

C295 

CU0019 

C296 

CU0013 

C296 

CU0015 

C297 

CU3035 

C298 

CU0006 

C299 

CE0033 

C300 

CU3035 

C301 

CU3035 

C302 

CU3035 

C304 

CU0003 

C304 

CU0005 

i C305 

CU3035 

C306 

CU0017 

C306 

CU0019 

C307 

CU0005 

C307 

CU0008 

C308 

CU3035 

C309 

CU3035 

C310 

CU3035 

C311 

CU3035 

C312 

CU3035 

C313 

CU3035 

C314 

CU3035 

C315 

cuoooe 


> Part Name and Number 

Chip C..C2012CH1 HOI OC 
Chip C..CM105W5R102K 
Chip C,, C2012CH1H050C 
Chip C., C2012CH1H030C 
ChipC., CM105W5R102K 
ChipC., CM 105W5R102K 
ChipC., CM 105W5R102K 
ChpC.. C2012CH1H020C 
Ch*pC.,C2012CHlH030C 
Chfc> C.. C2012CH1H030C 
Chip C., CM 1O5W5R102K 
ChipC., CM 105W5R102K 
ChipC., CM105W5R102K 
Chp C M C2012CH1H0R5C 
Chip C.. C2012CH1H030C 
ChpC.,CMl05W5Rl02K 
Chip C., CM105W5R102K 
Chip C..CM105W5R102K 
Chip C..C2012CH1H0R5C 
ChpC., CM105W5R102K 
ChpC., C2012CH1H471K 
Chip C..C2012CH1H220J 
Ceramic C.. 50 V CH 3P 
ChpC., C2012CH1H060D 
ChipC., C2012CH1H070D 
ChpC.,CMl05W5R10£K 
Chp C..C2012CH1H330J 
ChpC.,C2012CHlHl50J 
Chp C..CM105W5R102K 
ChpC., C2012CH1H150J 
ChipC., CM 1O5W5R102K 
Chp C..CM105W5R102K 
Chemical C., MSS 10ji/IO V 
ChipC., CM105W5R102K 
Chip C.. CM105W5R102K 
Chip C., C2012CH1H220J 
ChpC.. C2012CH1H150J 
Chp C. t CM105W5R102K 
ChipC., C2012CH1H100D 
Chip C., C2012CH1H150J 
Chemical C., MS5 4.7^16 V 
Chip C..CM105W5R102K 
ChpC., CM105W5R102K 
Chip C..C2012CH1H220J 
Chip C., C2012CH1H120J 
(OJ-500T only) 

ChipC.. 02012CH1H150J 
(DJ-500E only) 

Chip C., CM105W5R102K 
Chip C., C2012CH1H050C 
ChemicalC., MSS 10(1/10 V 
Chip C., CM105W5R102K 
Chp C..CM105W5R102K 
ChipC., CM 105W5R102K 
Chip C..C2012CH1H020C 
(DJ-500T only) 

Chip C. p C2012CH1H040C 
(DJ-500E only) 

Chip C..CM105W5R102K 
Chip C..C2012CH1H1B0J 
(DJ-500T only) 

ChpC., C2012CH1H220J 
(DJ SOOEonly) 

ChipC.. C2012CH1H040C 
(DJ-500T only) 

ChipC.. C2012CH1H070C 
(DJ-500E only) 

Chip C..CM105W5R1Q2K 
ChpC., CM105W5R102K 
Chip C., CMl 05W5R102K 
ChipC., CM 105W5R102K 
ChpC., CM105W5R102K 
ChipC., CM105W5R102K 
Chp C..CM105W5R102K 
Chp C.. C2012CH1H0700 
(DJ-500T only) 











Ref. 

No. 

Part Code 

-- 

Part Name and Number 

Rel. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

m 

Part Code 

Part Name and Number 

C315 

CU0005 

Chip C..C2012CH1H040D 

C400 

CU3005 

Chp C., CM 105CH040C50VAT 

R401 

RK3026 

Chip R„ MCR03 100ft 



(OJ-5D0E only) 




R402 

RK3036 

Chp R,MCR03 680ft 

C316 

CU3035 

Chip C..CM105W5R102K 

L201 

QK0047 

Air-core Coil, 2.2x3.5T 

R403 

RK3051 

Chp R.. MCR03 12K 

C317 

CU0011 

ChipC., C2012CH1H100D 

L202 

QKOO40 

Air-core Coil, 2.2x4.5T 

R404 

RK3046 

Chip R..MCR03 4.7K 

C31B 

CU3035 

ChipC., CM105W5R102K 

L203 

QK0048 

Air-core Coil. 2.2x4.5T 

R405 

RK3026 

Chp R. f MCR03 100ft 

C319 

CU0019 

ChipC.. C2012CH1H220J 

L204 

QK0049 

Air-core Coil, 2.2x7T 

R406 

RK3050 

Chp R., MCR03 10K 

C322 

CU3035 

Chip C.. CM105W5R102K 

L205 

QK0046 

Air-core Coil. 2.2x2.25T 

R407 

RK3026 

Ch'p R., MCR03 100ft 

C323 

CU3035 

Ch*p C., CM105W5R1Q2K 

L206 

OK0047 

Air core Coll, 2.2*3.5T 

R408 

RK3042 

Ch'p R., MCR03 2.2K 

C324 

CU3035 

Chip C.. CM105W5R102K 

L207 

QK0046 

Air coreCoil, 2.2x2.25T 

R409 

RK3022 

Chp R.. MCR0347Q 

C325 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 

L208 

OK0046 

Air-core Coil, 2.2x2.25T 

R410 

RK3036 

Chp R., MCR03 680ft 

C326 

CU3035 

ChipC.. CM 105W5R102K 

L209 

QK0046 

Air-oore Coif, 2.2x2.25T 

R411 

RK3051 

Chip R., MCR03 12K 

C327 

CU3035 

ChipC,. CM 105W5R102K 

L210 

QK004B 

Air-core Coil, 2.2x4.5T 

R412 

RK3046 

Chp R..MCR03 4.7K 

C328 

CU3035 

ChipC.. CM105W5R102K 

1211 

QK0049 

Air-oore Coil, 2.2x7T 

R413 

RK3050 

Chip R., MCR03 10K 

C329 

CU3035 

ChipC.. CM 105W5R102K 

L212 

OK0049 

Air-core Coil. 2.2x7T 

R414 

RK3028 

ChipR., MCR03 150ft 

C330 

CU3035 

ChipC.. CM105W5R102K 

L213 

QK0046 

Air-core Coil, 2,2x2.25T 

R415 

RK3048 

Chip R., MCR03 6.8K 

C331 

CU3035 

Chip C.. CM105W5R102K 

L214 

QK0046 

Air-oore Coil, 2.2*2.25T 

R416 

RK3034 

ChipR., MCR03 470ft 

C332 

CU3035 

Chip 0.. CM105W5R102K 

L215 

QK0046 

Air-core Coll, 2.2x2.25T 

R417 

RK3058 

Chip R-. MCR03 47K 

C333 

CU0011 

ChipC., C2012CH1H100D 

L216 

OK0049 

Air core Coll, 2.2x7T 

R41B 

RK3042 

Chip R.. MCR03 2.2K 

C334 

CU3035 

ChipC.. CM105W5R102K 

L217 

QK0046 

Air-core Coil, 2.2x2.25T 




C335 

CU3035 

Chip C.. CM105W5R102K 

L218 

OK0046 

Air core Coil, 2.2x2.25T 

C401 

CU3035 

Ch‘p C.. CM 105 W5 R102K 

C336 

CS0050 

Chip Tanlal C.. TMC1A475TR 

L221 

OA0051 

VHF RF Coil 1..QA0051 

C402 

CU3035 

Chp C.,CM105W5R102K 

C337 

CU3035 

ChipC.. CM 105W5R102K 

L222 

QA0052 

VHF RF Coil 2., QA0052 

C403 

CU3002 

Chp C..CM105CH010C 

C338 

CU3023 

ChipC.. CM105CH101K 

L223 

QA0052 

VHFRFCoil2..QA0052 

C404 

CU3002 

Chp C., CM105CH010C 

C339 

CU8003 

Chip C., C2012Y1E104Z 

L224 

QA0036 

High-frequency Coil, Mixer 

C405 

CU3009 

Chp C., CM105CH080C 

C340 

CU0027 

ChipC., C2012CH1H470J 

L226 

QA0034 

High-frequencyCoil, 340L02 

C406 

CU3Q08 

Chp C., CM105CH070C 

C341 

CS0057 

ChipC., TMC0J225TR 

L227 

QC0011 

Choke Coil, LAL022R2M 

C407 

CU3054 

Chip C..CM105W5R223K 

C342 

CU3023 

ChipC., CM105CH101K 

L228 

QC0012 

Choke Coil, LAL02NA4R7M 

C4O0 

CU3035 

Ch'p C., CM105W5R1G2K 

C343 

CS0050 

Chip Tantal C.. TMCl A475TR 

L229 

QC0012 

Choke Coil. LAL02NA4 R7M 

C409 

CU3002 

ChipC., CM105CH010C 

C344 

CU8007 

ChipC.. C2012Y1H473Z 

L230 

QC0013 

Choke Coil. LAL021R0M 

C410 

CU3002 

ChipC.. CM 105CH0IOC 

C345 

CU8007 

Chip C., C2012Y1H473Z 

L231 

QC0012 

Choke Coil. LAL02NA4R7M 

C411 

CU3035 

ChipC., CM105W5R102K 

C346 

CU3023 

ChipC.. CM105CH101K 

L232 

QC0012 

Choke Coil, LAL02NA4R7M 

C412 

CU3035 

ChpC., CM105W5R102K 

C347 

CU0OO2 

Chp C..C2012B1H103K 

L233 

QC0011 

Choke Coil. LAL022R2M 

C413 

CU3012 

Chip C„ CM 105CH120K 

C348 

CU001B 

ChipC , C2012CH1H200J 

L234 

OC0013 

Choke Coil. LAL021 ROM 

C414 

CU3008 

ChipC., CM 105CH070D 

C349 

CU3023 

Ch'p C.. CM 105CH101K 

L236 

QC0014 

Choke Coil. LAL02NA1QOK 

C415 

CU3002 

Chp C., CM105CH010D 

C350 

CU0039 

ChipC.. C2012CH1H151J 

L237 

OCOOII 

Choke Coil. LALDZ2R2M 

C416 

CU3023 

Chip C., CM105CH101K 

C351 

CU3035 

ChipC., CM105W5R102K 

L238 

OC0012 

Choke Coil. LAL02NA4 R7M i 

C417 

CU3035 

Chp C..CM105W5R102K 

C352 

CU0027 

Chip C.. C2012CH1H470J 

L239 

OCOOII 

Choke Coil. LAL022R2M 




C353 

CU3035 

ChpC„ CM105W5R102K 

L240 

OCOOII 

Choke Coil. LAL022 R2M 




C354 

CU8002 

ChipC., C2012B1M103K 







C356 

CU0027 

Chip C., C2012CH1H470J 

S201 

UQ0011 

Lock SWESB64 801 



TVCO Unit 

C357 

CU3023 

Chip C.. CM 105CH101K 

S202 

tJOOOl1 

Lock SW ESR64801 




C35B 

CU3023 

ChipC.. CM 105CH1 OIK 

S203 

UQ0011 

Lock SW ESB64901 

0501 

XE0016 

FET.2SK210Y 

C359 

CU8007 

ChipC., C2012Y1H473Z 




mm 

X TOO 59 

Transistor, 2SC3082KSQ 

C360 

CUB007 

Chp C.. C2012Y1H473Z 

J201 

UJ0003 

MIC, SP. Jack, HSJ1102-01-520 

ESI 

XT0030 

Transistor, 2 SC3356 

0361 

CS0057 

Chip Tanlal C., TMC0J225TR 

J202 

UE0040 

ANT.Conneclor. BNC-RM (FM 363 3) 

Q504 

XT0035 

Transistor, 2SC3429 

C362 

CS0058 

Chp Tanlal C.. TMCOJ685TR 




Q505 

XT0035 

Transistor, 2SC3429 

0364 

CU30 35 

ChipC., CM105W5R102K 







0366 

CU3023 

ChipC.. CM 105CH101K 




D501 

XD0035 

Varicap, 1SV161 

0367 

CU3023 

ChipC., CM 105CH101K 




0502 

XD0035 

Varicap, 1 SVl 61 

0360 

CU3023 

ChipC., CM105CH101K 




D503 

XD0060 

Varicap, 1 SVl 53 

0370 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 




D504 

XD0060 

Varicap, 1 SVl 53 

0371 

CU3035 

Chp C.. CM105W5R102K 




D505 

XD0098 

Varicap. 1 SVl 53-TPH2 

C372 

CU3035 

Chp C.. CM105W5R102K 




D506 

XD0098 

Varicap, 1SV153-TPH2 

0373 

CU3035 

Chip C., CM105W6R102K 







0374 

CU3035 

ChipC.. CM 105W5R102K 




L501 

QK0074 

Air-core Coil 1.6x9.5T 

C375 

CU3035 

ChipC,. CM 105W5R102K 




L502 

OCOOII 

Choke Coil LAL022R2M 

0376 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 




L503 

QC0015 

Choke Coil. LAL02R22M 

0377 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 


RVCO Unit ! 

L504 

QK0071 

Air-coreCoil, 1.6x4.5T 

C378 

CU3035 

Chip C., CM105W5RI02K 




L505 

QC0013 

Choke Coil, LAL021 ROM 

C379 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 

0401 

XE0016 

FET.2SK210Y 

L506 

QK0072 

Air-oore Coil, 1.6x5.5T 

0380 

CU0OO2 

Chip C., C2012B1H103K 

0402 

XT0059 

Transistor. 2SC30B2KSQ 

L507 

QK0070 

Air-core Coil, 1.6x2.5T 

0301 

CU3035 

Chp C.. CM105W5R102K 

0403 

XT0030 

Transistor, 2SC3356 




0382 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 

0404 

XT0035 

Transistor. 2SC3429 




0303 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 







0384 

CU3035 

Chp C..CM105W5R102K 

D401 

XD0060 

Varicap. 1SV153 

R501 

RK3026 

Chp R..MCR03 100ft 

0386 

CU3023 

ChipC.. CM 105CH1 OIK 

D402 

XD0060 

Varicap, 1 SVl 53 

R502 

RK3032 

Chp R..MCR03 330ft 

0387 

CU3035 

Chp C.. CM105W5R102K 

D403 

XD0098 

Varicap. 1 SVl 53 TPH2 

R503 

RK3051 

Chp R.. MCR03 12K 

C3B9 

CE0033 

Chemical C.. MS5 lOji/IO V 

0404 

XD0098 

Varcap, 1SV153-TPH2 

R504 

RK3046 

Chp R.. MCR03 4.7K 

0390 

CU3035 

Chip C..CM105W5R102K 




R505 

RK3026 

Chp R.. MCR03 100ft 

0391 

CU3035 

Chip C..CM105W5R1O2K 

L401 

QK0073 

Air-core Coil, 1.6x6.5T 

R506 

RK3042 

Chip R„ MCR03 2.2K 

0392 

CU0011 

Chp C.. C2012CH1H100D 

BE3Bi 

QC0011 

Choke Coil, LAL022R2M 

R507 

RK3050 

Chp R.. MCR03 10K 

0393 

CU0003 

Ch'p C., C2012CH1H020C 

1! 91 

QC0015 

Choke Coil, LALQ2R22M 

R508 

RK3030 

Chp R., MCR03 220ft 

0394 

CU0051 

Chip C.. C2012CH1H471K 

L404 

OK0O72 

Air-coreCoil, 1.6x5.5T 

R509 

RK3050 

Chp R.. MCR03 10K 

C395 

CU0011 

Chp C.. C2012CH1H100D 

L405 

OC0013 

Choke Coil, LAL021 ROM 

R510 

RK3048 

Chip R., MCR03 4.7K 

0397 

CU3023 

Chip C., CM 105CH1D1K 

L406 

JK0072 

Air-coreCoil, 1.6x5.5T 

R511 

RK3030 

Chip R„ MCR03 22011 

0398 

CU0001 

ChipC.. C2012CH1H0R5C 




R512 

RK3022 

ChipR., MCR0347ft 

C399 • 

CU3035 

Chip C.. CM105W5R102K 




R513 

RK3051 

Chp R„ MCR03 12K 


- 5 - 







m 

Pari Code 

Part Name and Number 

Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

R514 

RK3046 

Chip R..MCR03 4.7K 

D609 

XD0039 

Diode, RLS4152 

R658 

RK3058 

Chp R.MCR03 47K 

R515 

RK304B 

Chip R., MCR03 6.8K 

D610 

XD0116 

Zener Diode, MTZ J5.1A 

R659 

RK3056 

Chp R, MCR03 33K 

R516 

RK3050 

Chip R., MCR03 10K 




R660 

RK3046 

Chp R. MCR03 4.7K 

R517 

RK3026 

Ch'pR., MCR03 100ft 

X601 

XQ0027 

Xlal UM-1 54.595 MHz 

R661 

RK3046 

Chip R, MCR03 4.7K 

R518 

RK3050 

Chip R..MCR0310K 




R662 

RK3054 

Chp R, MCR03 22K 

R519 

RK3034 

Chip R. MCR03 4700 

FL601 

XF0003 

Xla! Filter, 55M15A 55.05 MHz 

R663 

RK3054 

Chip R, MCR03 22K 

R520 

RK3046 

Chip R„ MCR03 4.7K 

FL602 

XC0004 

Ceramic Filter, CFUM455E 

R664 

RK3054 

Chip R.MCR03 22K 

R521 

RK3056 

Chip R., MCR03 47K 




R666 

RK3O50 

Chp R, MCR03 47K 

R522 

RK3042 

Chip R., MCR03 ^2K 

L601 

000017 

Chip Choke Coil, MLF3216DR47M 

R666 

RK3046 

Chp R. MCR03 4.7K 




L602 

QACXM9 

Filter-nvitching Coil, QA0049 (181/41) 

R667 

RK3038 

Chip R, MCR03 1K 

0501 

CU3002 

Chip C., CM105CH010C 

L603 

QA0049 

Filter-matching Coil, QA0049 (181/41) 

R668 

RK3046 

Chip R.MCR03 4.7K 

C503 

CU3005 

ChipC., CM105CH040C 

L604 

QC0017 

Chip Choke Coil, MLF3216DR47M 

R669 

RKQ105 

Chip R, MCR10 2.2ft 

C504 

CU3002 

Chip C-, CM 105CH01 DC 

L605 

QC0054 

Chp Choke Coil, LAL02NAR56M 

R670 

RK3050 

Chip R. MCR03 10K 

C50S 

CU3054 

ChipC., CM105W5R223K 

1606 

OCOOII 

Choke Coil, LAL022R2M 

R671 

RK3054 

Chip R.MCR03 22K 

C506 

CU3035 

ChipC., CM105W5R1D2K 

L607 

QA0044 

455 kHz IF Coil. QA0044 

R672 

RK3070 

Chip R, MCR03 470K 

C507 

CU3003 

Chip C..CM105CH020C 

L608 

QC0013 

Choke Coil LAL021 ROM 

R673 

RK3032 

Chip R, MCR03 330ft 

C50B 

CU3002 

Chip C..CM105CH010C 

L609 

QC0013 

Choke Coil LAL021ROM 

R674 

RK3054 

Chip R, MCR03 22K 

C509 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 




R675 

RK3054 

Chp R.MCR03 22K 

C510 

CU3035 

ChpC., CM105W5R102K 

R601 

RK0022 

Chip R, MCR10 22QC1 

R676 

RK3042 

Chip R. MCR03 2.2K 

C511 

CU3003 

Cl.ip C., CM105CH020C 

R602 

RK0022 

Chp R,MCRl0220n 

R677 

RK3038 

Chip R, MCR03 1K 

C512 

CU3035 

Chip C., CM 105W5R102K 

R603 

RK3050 

Chip R, MCR03 10K 

R678 

RK3047 

Chp R.MCR03 5.6K 

C513 

CU3010 

Chip C..CM105CH090C 

R604 

RK3050 

Chp R. MCR03 10K 

R680 

RK3046 

Chp R. MCR03 4.7K 

C514 

CU3012 

ChipC., CM 105CH120K 

R605 

RK3050 

Chp R, MCR03 10K ‘ 

R681 

RK3050 

Chip R, MCR03 10K 

0515 

CU3002 

Chip C..CM105CH010C 

R606 

RK3050 

Chip R, MCR03 10K 

R682 

RK3070 

Chip R, MCR03 470K 

0516 

CU3004 

ChipC., CM105CH030C 

R607 

RK3050 

Chip R. MCR03 10K 

R683 

PK3024 

Chip R. MCR03 68ft 

0517 

CU3021 

Chip C..CM105CH680K 

R608 

RK3042 

Ch>) R, MCR03 2.2K 

R684 

RK3042 

Chip R, MCR03 2.2K 

0518 

CU3035 

Chp C..CM105W5R102K 

R610 

RK3050 

Chp R. MCR03 10K 

R685 

RK3038 

Chip R.MCR03 IK 

0519 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 

R611 

RK3050 

Chp R, MCR03 10K 

R686 

RK3038 

Chip R, MCR03 IK 

0520 

CU3035 

Chip C., CM 105W5R102K 

RBI 2 

RK3050 

Chip R, MCR03 10K 

R687 

RK0105 

Chip R.MCR10 2.2ft 

0521 

CU3035 

Chip C., CM 105W5R102K 

R613 

RK3054 

Chp R, MCR03 22K 

R688 

RK3038 

Chip R, MCR03 1K 




R614 

RK3047 

Chp R. MCR03 5.6K 

R689 

RK3054 

Chip R, MCR03 22K 



IF Unit 

R615 

RK3047 

Chip R. MCR03 5.6K 

R690 

RK3038 

Chp R, MCR03 1 K 




R616 

RK3047 

Chp R, MCR03 5.6K 

P691 

RK3046 

Chip R.MCR03 4.7K 

10601 

XA0019 

1C, *iP04094BG 

R617 

RK3058 

Chip R, MCR03 47K 

R692 

RK3038. 

Chip R.MCR03 1K 

JC602 

XA0068 

1C, M5218FP 

R618 

RK3061 

Chip R, MCR03 82K 

R693 

RK3050 

Chip R. MCR03 10K 

IC603 

XA0070 

1C, MC3361D 

R619 

RK3054 

Chip R. MCR03 22K 

R694 

RK3050 

Chip R. MCR03 10K 

IC604 

XA0071 

1C, BA546 



(DJ-500T only) 

R695 

RK3050 

Chip R, MCR03 10K 

IC605 

XA0080 

1C. TC4S81F 

R619 

RK3050 

Chp R, MCR03 10K 

R696 

RK3026 

Chip R.MCR03 100ft 






(DJ-500E only) 

mm 

RK3062 

Chip R, MCR03 100K 

0601 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KR 

R620 

RK3054 

Chp R, MCR03 22K 

EH 

RK3O50 

Chip R. MCR03 47K 

0602 

XE0004 

FET, 2SK209GR 

R621 

RK3050 

Chip R. MCR03 10K 

R700 

RK3050 

Chip R, MCR03 10K 

0603 

XU0006 

Transistor, DTAl 14TK 

R622 

RK3067 

Chp R. MCR03 270K 




0604 

XT0O67 

Transistor, FMA4 

R623 

RK3063 

Chp R.MCR03 120K 

mm 

RH0038 

VR. CVRH2AH73 

0605 

XT0067 

Transistor, FMA4 

R624 

RK3065 

Chip R.MCR03 1 80K 


RH0038 

VR. CVR-42A-473 

0606 

XT0068 

Trans is lor, 2SA1162GR 

R625 

RK3050 

Chip R. MCR03 10K 


RH0031 

VR.CVR-42A-103 

0607 

XT0067 | 

Transrslor, FMA4 

R626 

RK3050 

Chp R, MCR03 10K 

VR604 

RH0031 

VR, CVRH2A-103 

0608 

XT0067 

Transistor, FMA4 

R627 

RK3052 

Chp R. MCR03 15K 

VR605 

RH0031 

VR.CVRH2A-103 

0609 

XT0069 

Transistor, 2SD1225M 

R628 

RK3069 

Chip R, MCR03 390K 

VR6D6 

RH0031 

VR.CVRH2A-103 

0610 

XT0069 

Transistor. 2SD1225M 

R629 

RK3061 

Chip R. MCR03 82K 

VR607 

RH0057 

VR. RK0971110, lOkftB 

0611 

XU0002 

Transistor, DTC114YK 

R630 

RK3066 

Chip R, MCR03 220K 

VR60B 

RH0042 

VR, RK0971111, lOkftA 

0612 

XU0014 

Transistor. DTC144EK 

R631 

RK3031 

Chip R. MCR03 270ft 

VR609 

RH0036 

VR, CVR-42A-103 

0613 

XE0015 

FET.2SK302V 

R632 

RK3026 

Chip R. MCR03 100ft 




0614 

XT0079 

Transistor, 2SC2712GR 

R633 

RK3026 

Chp R, MCR03 100ft 

S601 

UQ0012 

Non-lock SW, E-SB64803 

0615 

XT0079 

T ransrstor, 2SC2712G R 

R634 

RK3068 

Chip R. MCR03 3XK 

S602 

UQ0012 

Non-lock SW. ESB64803 

0616 

XUOOH 

Transistor, DTC144EK 

R635 

RK3066 

Chp R. MCR03 220K 




0617 

XT0070 

Transistor. FMS1 

R636 

RK3050 

Chp R. MCR03 10K 

SP 

ES0005 

SP, 036S13D 

0618 

XT0040 

Transistor. 2S A12CWY 

R637 

RK0022 

Chp R, MCR10 2200 




0619 

XT0079 

Transistor, 2SC2712GR 

R638 

RK3026 

Chip R.MCR03 100ft 

C601 

C$0057 

Chip Tanlal C., TMC0J225TR 

0620 

XUOOH 

Transistor, DTC144EK 

RG39 

RK3046 

Chip R, MCR03 4.7K 

C602 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 

0621 

XUOOH 

Transistor, DTC144EK 

R640 

RK3058 

Chip R, MCR03 47K 

C604 

CU3035 

Chip C..CM105W5R102K 

0622 

XU0003 

Transistor, DTC114TK 

R641 

RK3066 

Chp R, MCRO3 220K 

C605 

CU0OO2 

Chip C..C2012B1H103K 


0623 

XE0004 

FET, 2SK209GR 

R642 

RK3046 

Chp R.MCR03 4.7K 

C606 

CU8002 

Chip C.. C2012B1H103K 


0624 

XU0017 

Transistor. DTA144EK 

R643 

RK3034 

Chp R. MCR03 470ft 


CU8005 

Chip C., C2012B1H222K 


0625 

XU0003 

Transistor. DTC114TK 

R644 

RK3044 

Chip R.MCR03 3.3K 


CS0059 

Chip Tantal C., TMC0J226TR 


0626 

XTD040 

Transistor. 2SA1204 Y 

R645 

RK3072 

Chip R, MCR03 68CK 

C609 

CU3035 

Chip C..CM105W5R102K 


0627 

XUOOH 

Transistor. DTC144EK 

R648 

RK3044 

Chip R, MCR03 3.3K 

C610 

CS0060 

Chip Tantal C.. TMC1E474TR 


0628 

XUOOH 

Transistor, DTC144EK 

R647 

RK3072 

Chp R, MCR03 680K 

C611 

CS0060 

Chip Tantal C.. TMCl E474TR 


0629 

XUOOH 

Transistor, DTC144EK 

R648 

RK3050 

Chip R.MCR03 10K 

C612 

CU8018 

Chp C..C2012B1H152K 





R649 

RK3042 

Chp R, MCR03 2.2K 

C613 

CU3023 

Chp C.. CM105CH101K 


D601 

XD0040 

Diode, DAN202K 

R650 

RK3044 

Chip R. MCR03 3.3K 

C614 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 


0602 

XD0040 

Diode. DAN202K 

R651 

RK3022 

Chip R. MCH03 47ft 

C615 

CS0060 

Chp Tantal C., TMCl E474TR 


D603 

XD0040 

Diode, DAN202K 

R652 

RK3050 

Chip R.MCR03 10K 

C616 

CU8005 

Chp C..C2012B1H222K 


D604 

XD0040 

Diode, DAN202K 

R653 

RK3050 

Chp R. MCR03 10K 

C617 

CU3023 

ChipC.. CM 105CH1 OIK 


0605 

XD0041 

Diode. DAP202K 

R654 

RK3062 

Chip R, MCR03 100K 

C618 

CU3023 

Chip C., CM105CH101K 


D606 

XD0039 

Diode, RLS4152 

R655 

RK3038 

Chp R, MCR03 IK 

C619 

CSQ061 

Chip Tantal C., TMC1V224TR 


D607 

XD0039 

Diode, RLS4152 

R656 

RK3070 

Chp R, MCR03 470K 

C620 

CU3035 

Chp C.. CM 105W5R102K 


0608 

XD0116 

Diode, MA716 

H657 

RK3044 

Chp R, MCR03 3 3K 

C621 

CS0059 

Chp Tantal C.. TMC0J226TR 













< 


Ref. 

No. 

Pari Code 

Pari Name and Number 

Ref, 

No. 

Pari Code 

Part Name and Number 

Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

C622 

CU8002 

Chip C., C2012B1H103K 

CN5 

UE0037 

Housing TZL-PlOP-AI 

R7 

RK0052 

Chp R..MCR10 10K 

C623 

CU0001 

Chip 0., C2012CH1H0R5C 

CN6 

UE0039 

Housing TZL-P02P-A1 

R8 

RK0069 

Chp R..MCR10 100K 

CG24 

CU0006 

Ch'p C.. 02012CH1H050C 

CN7 

UE0039 

Housing TZL- P02P-A1 

H9 

RK0076 

Chip R..MCR10 330K 

C625 

CU0001 

Chip C.. C2012CH1H0R5C 




R11 

RK0069 

Chip R., MCR10 100K 

C626 

CU8002 

Chp C..C2012B1H103K 




R12 

RK0037 

Chip R., MCR10 1.5K 

CG2B 

CU8002 

ChpC..C2012B1H103K 







C629 

CU8002 

Chip C. f C2012B1H103K 




Cl 

CS0059 

Chip Tanial C. t TMCOJ226MTR 

C630 

CU3035 

Ch’p C.. CM105W5R1Q2K 




C2 

CS0053 

Chip Tantal C. t TMCOJ476MTR 

C631 

CU3035 

Chip C. ( CM105W5R102K 




C3 

CS0051 

Chip Tantal C„ TMCl Cl 06MTR 

C632 

CU3035 

ChipC., CM I05W5R102K 




C4 

CS0063 

Chp Tanial C., TMCl VI04MTR 

C633 

CU8002 

Chip C.. C2012B1H103K 




C5 

CS0050 

Ch'p Tanial C., TMCl A475MTR 

C634 

CU0OO2 

ChipC., 02012B1H103K 


1750 Hz Tone Unit 

C6 

CU8007 

ChipC., C2012JF1H473Z 

C635 

CU8002 

ChipC., 02012B1H103K 




C7 

CU8007 

ChipC.. C2012JF1H473Z 

CG36 

CU8006 

ChipC., 02012B1E223K 

IC1 

XA0093 

1C, NJU4069UBM-TEI 

ca 

CU8001 

Chip C., C2012B1H1Q2K 

C637 

CU3035 

Ch'p C., CM 105W5R102K 

am 

XA0092 

(C, NJU4020BM-TEI 

C9 

CU0OO1 

ChipC.. C2012B1H102K 

CG3B 

CU0023 

ChipC., 02012CH1H330J 

119 

XA006B 

1C, M5218FP-T01-1 

CIO 

CU8001 

Chp C.. C2012B1H102K 

C639 

CU3052 

Chip C., CM105W5R103K 




C11 

CU8001 

ChipC., C2012B1 HI 02K 

C640 

CU8003 

Ch'p C.. 02012Y1E104Z 

Q1 

XU0005 

DG Transistor, DTA143XK 

C12 

CU8001 

Chip C., C2012B1H102K 

C641 

CU0023 

Ch'p C., C2012CH1H330J 




C13 

CC0105 

CeramicC., 50 VCH4PF 

C$42 

CU0023 

Chp C., C2012CH1H330J 

XI 

XB0001 

Ceramic Resonator, 




C643 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 



FAR-C4CA-03580000K01 


Ni-Cd Batterv Unit 1 

C644 

CU3035 

Chp 0., CM105W5R102K 






- - - 

C645 

CU8003 

Ch'p C..C2012Y1E104Z 


UP01G6A 

1750 Tone P.C.B., UP0166A 

J1 

UJ0010 

DC Power Jack, HEC07B6-01 -040 

C646 

CU8003 

ChpC.,C2012YlE104Z 




J2 

UJ0012 

DC Power Jack, HEC0779-01-030 

CW7 

CS0059 

Chip Tantal C., TMC0J226TR 


UX0091 

Harness UX0091 




C648 

CU0051 

Chip C. ( C2012CH1H471K 




Q1 

XT0065 

Transistor, 2SB889P 

C649 

CS0057 

Chip Tanial C., TMC0J225TR 

VRl 

RH0051 

VRCVR-42A472AW1D 




C650 

CU8003 

Chip C., C2012Y1E104Z 




D1 

XD0089 

Diode, P330D 

C651 

CU0051 

Chip C., C2012CH1H471K 

R1 

RK0086 

Chp R., MCR10 1M 

D2 

XD0089 

Diode, P330D 

C652 

CU3035 

Ch’p C., CM105W5R102K 

R2 

RK0054 

Chip R., MCR10 15K 

D3 

XD0089 

Diode, P330D 

C653 

CU3035 

Chp C..CM105W5R102K 

R3 

RK0054 

Ch'p R„ MCR10 15K 

D4 

XD0089 

Diode, P330D 

C654 

CE0037 

Chemical C„ MS5 100nF/G.3V 

R4 

RK0054 

Chip R„ MCR10 15K 

D5 

XD0038 

Diode, ISS133 

C655 

CU3035 

Chip C.. CM105W5R102K 

R5 

RK0054 

Chip R,, MCR10 15K 

D6 

XD0038 

Diode, ISS133 

C656 

CU3035 

Ch’p C., CM105W5R102K 

R6 

RK0054 

Chip R., MCR10 15K 

D7 

XD0038 

Diode. ISS 133 

C657 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 

R7 

RK0069 

Chip R., MCR10 100K 

D0 

XL0018 

LED, TLR224 

C658 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 

R8 

RK0072 

Chip R., MCR10 180K 

D9 

XD0092 

Diode, GP15B 

C659 

CU0051 

Chip C., C2012CH1H471K 

R9 

RK0030 

Chip R..MCR10 560ft 




C660 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 

RIO 

RK0045 

Chip R., MCR10 4.7K 

R1 

RD0042 

Carbon Resistance, RD25N 3.3 kft 

C661 

CU3035 

Chip C..CM105W5R102K 




R2 

RD0113 

Carbon Resistance, RD25N4.7 kft 

0662 

CE0100 

Chemical C., MSS 22^/16 V 

Cl 

CS0053 

Chip Tanial C., TMC0J476TR 

R3 

RD0035 

Carbon Resistance, RD25N 1 kft 

C664 

CU8006 

Ch'p C,, C2012B1E223K 

C2 

CU8001 

Chip C..C2012B 1H102K 




C665 

CU8005 

Chip C..C2012B1H222K 

C3 

CUB002 

Chip C., C2012B1H103K 




C666 

CUB003 

Chp C., C2012Y1E104Z 

C4 

CU8002 

Chip C.. C2012B1H103K 




C667 

CS0063 

Chip Tantal 0.. TMC1V104TR 

C5 

CU8002 

Chip C..C2012B1H103K 




0668 

CU8007 

Ch'p C., 02012Y1H473Z 

C6 

CU8002 

Chip C:, C2012B1H103K 



— 

0669 

CS0063 

Chip Tantal C..TMC1V104TR 

C7 

CU8022 

Chp C., C2012B1H332K 


Mechanical Parts 

0670 

CU3035 

Chip C., CM105W5R102K 

ce 

CS0057 

Chip Tantal C..TMCOJ225TR 



‘ 

0671 

CU3023 

Ch’pC., CM 105CH101K 

C9 

CS0050 

Ch'p Tantal C., TMCl A475TR 


KM0036 

Front Case 

0672 

CU8006 

Chip C., C2012B1E223K 





KM0051 

Fronl Case 

C673 

CU0006 

ChipC., 02012CH1H050C 


TonG Snnelnh Unit 


KB0024 

Rear Case 

0674 

CU8006 

ChipC., C2012B1E223K 



' 


KU0051 

Uppercase 

0675 

CS0050 

Chip Tantal C.. TMC1A475TR 

IC1 

XA 0020 

1C, MN6520 


KU0055 

Uppercase 

0676 

CE0044 

Chemical C. t M$5 10^/16 V 


XA0019 

1C, ^PD4094BG 


DP0030 

LCD Panel 

0677 

CS0052 

Chp Tantal C., TMC1A336TR 





DP0034 

LCD Panel 

0678 

CU0051 

Chip C., C2012CH1H471K 

Q1 

XT0017 

Transistor, 2SA1162Y 


DP0035 

LCD Panel 

0679 

CE0056 

Chemical C. ( MS5 100^16 V 

Q2 

XT0031 

Transistor. 2SC2712Y 


NK0008 

Volume Knob 

C6&0 

CU3035 

ChipC., CM 105W5R102K 

Q3 

XU0006 

Transistor. DTA114TK 




0601 

CE0056 

Chemical 0., MS5 100^/16 V 

CM 

XU0006 

Transistor, DTA114TK 


NP0013 

Push Knob 

0682 

CU3035 

ChipC., CM105W5R102K 







0683 

CS0061 

Chip Tantal C„ TMC1V224TR 

D1 

XD0040 

Diode, DAN202K 


NP0014 

Call Knob 

0684 

CE0056 

Chemical C.. MSS J00ji/16 V 

D2 

X00040 

Diode, DAN202K 




0686 

CU3035 

ChipC., CM105W5R102K 





NS0001 

Slide Knob L 

C667 

CU3035 

ChipC., CM105W5R102K 

VRl 

RH0031 

VR.CVR-42A-103AW1D 




0688 

CUB002 

ChipC., C2012B1H103K 





DV0002 

M. Net 

0689 

CU8005 

Chip C., C2012B1H222K 

XI 

XB0002 

Ceramic Resonator. 




0690 

CU8002 

Chip C..C2012B1H103K 



FARC4CA-04194000K01 


NB0018 

PTTKnob 

0691 

CUB002 

Chip C., C2012B1H103K 







0692 

CU0011 

Ch'p C..C2012CH1H100D 


UP0149 

P.C.B., UP0149 


NB0019 

Release Knob 

0694 

CU3035 

Chp C., CM105W5R102K 







0695 

CU3011 

Ch'p C.. CM105CH100K50VAT 


UX0091 

Harness. UX0091 


NB0016 

Tone Knob 

CG96 

CU3035 

Chip C. t CM105W5R102K 







0697 

CU3052 

Chp C.. CM 105W5R103K25V AT 

R1 

RK0052 

Chp R . MCRlO 10K 


DS0054 

Rating Plate 




R2 

RK0052 

Chp R.. MCR10 10K 


DS0065 

Rating Plate 

CN1 

UE0036 

Housing TZL-P14P-A1 

R3 

RK0053 

Chip R., MCR10 12K 


DS0066 

Rating Plate 

CN2 

UE0037 

Housing TZL-P10P-A1 

R4 

RK0054 

Chip R., MCR10 15K 


0S0O73 

Rating Plate 

CN3 

UE0038 

Housing TZL-P09P-A1 

R5 

RK0071 

Chp R., MCR10 150K 




CN4 

UE0038 

Housing TZL-P09P-A1 

R6 

RK0039 

Ch’p R., MCRlO 2.2K 


DK00B9 

Lock Display Panel 
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Mechanical Paris (Ni-Cd) Unit 


HK0151 Decor alive Case 

HK0152 Decorative Case 

HK0153 Decorative Case 

HU0029 Inner Cushion 

HM0062 Outer Case 


Screws Unit 


AF0003 

Screw M2x3, 38FN20030FN 

AF0010 

AP0005 

APOOG3 

A0OOO7 

AF0009 

AA0021 

AN0004 

Screw M2x4, 38FN20040FN 

Screw M2x4.38PN20040GB 

Screw M2x 16.38PN20160GB 

Screw M26x0. 3BAN26060GZ 

Screw M2x4,38FN20040AB 

Screw M2x3,38AS20030GZ 

Nut M2. 38NH20NF040 

AP0007 

Screw M 2x 15. 38PN20150GB 

SA0003 

Tone Spacer 


Washer 

AA0020 

Screw M26x4. 38AT2G040GC 


Seal (E). 

Antenna, 22ADRB3008A 
Polyvinyl Bag, 43P5x140x250 
Polyvinyl Bag. 43P5x105x250 
Polyvinyl Bag, 43P5x90x170 
Polyvinyl Bag, 43P5x75x110 
Polyvinyl Bag. 43P5x100x200 
Conversion Plug 
EDC-10 
EDC-6 

Instructions Manual 
Warranly Card 


Serial SeaJ 
C^eraiion Guide Seal 























■ ADJUSTMENT 


Item 

Adjustment Point 

Adjustment Method 

Spec 

5 V line voltage 

VR605 

Turn VR605 so that the voltage of 16 pin of 
IC601 should be 5.1 V. 

5.1 V±0.1 V 

VCO P/D voltage 

L401 (RX VCO) 

Adjust L401 so that the voltage of 0362 (+) is 

1.5 V±0.3V 

(VHF) 

1.5 V. 

(145 MHz) 


L501 (TX VCO) 

(VHF) 

Adjust L501 so that the voltage of C362 (+) is 
2.0 V. 

2.0 V±0.3V 


L406 (RX VCO) 

(DJ-500E) 

1.1 V±0.2 V 


(UHF) 

Adjust L406 so that the voltage of C343 (+) is 

1.1 V. 

(DJ-500T) 

Adjust L406 so that the voltage of C343 (+) is 
1.9 V. 

(435.0 MHz) 

1.9 V±0.2V 
(445.0 MHz) 


L504 (TX VCO) 

(UHF) 

(DJ-500E) 

Adjust L504 so that the voltage of C343 (+) is 

2.1 V. 

(DJ-500T) 

Adjust L504 so that the voltage of C343 (+) is 
3.0 V. 

2.1 V±0.3 V 

3.0 V+0.3 V 

Frequency 

TC209 

Set the unit in the transmission mode at 

435 MHz (DJ-500T: 445 MHz) and adjust 
TC209. 

435 MHz 
±500 Hz 
(445 MHz 
±500 Hz) 

VHF power output 

VR201 

On “HI” position, turn VR201 for 6.6 W output 
at 145.0 MHz 13.0 V. 

6.5W+0.5W 


VR204 

On "LO" position, turn VR204 for 0.6 W output 
at 145.0 MHz 13.0 V. 

0.5W+0.1 W 

UHF power output 

VR202 

On “HI” position, turn VR202 for 5.6 W output 
at 435 MHz 13.0 V (DJ-500T: 445 MHz l 

13.0 V) 

5.5W+0.3W 


VR203 

On “LO” position, turn VR203 for 0.6 W output 
at 435 MHz 13.0 V (DJ-500T: 445 MHz 

13.0 V) 

0.5 W±0.1 W 

1 

VHF deviation 

VR604 

Input a signal of 1 kHz/50 mV into the Micjack 
and adjust VR604 so that you obtain 4.8 kHz/ 
Dev in the transmission mode. 

4.8 kHz , 

±0.2 kHz 

UHF deviation 

VR601 

Input a signal of 1 kHz/50 mV into the Micjack 
and adjust VR601 so that you obtain 4.8 kHz/ 
Dev in the transmission mode. 

4.8 kHz 
±0.2 kHz 
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Item 

Adjustment Point 

Adjustment Method 

Spec 

Subaudible tone 

VR1 

On the "ENC” mode at 449 MHz, turn VR1 so 

0.8 kHz 

deviation (DJ-500T) 


that the deviation is 0.8 kHz. 

±0.1 kHz 

1750 Hz tone burst 

VR1 

Pressing Tone button at 435.0 MHz, turn VR1 

3.5 kHz 

deviation (DJ-500E) 


so that the deviation is 3.5 kHz. 

±500 Hz 

DTMF deviation 

VR1 

Pressing Q] key at 435.0 MHz 

3.3 kHz 



(DJ-500T: 445.0 MHz), turn VR1 so that the 
deviation is 3.3 kHz. 

±500 Hz 

UHF receiving 

TC201 

(1) Set the frequency at 435.0 MHz 

(12 dB SINAD) 

sensitivity 

TC202 

(DJ-500T: 445.0 MHz) and turn the 

(EMF) under 

(SG output: Mod 

TC203 

squelch control to OFF. 

—6 dBp 

1 kHz, 3.5 kHz/Dev) 

L602 

(2) Adjust TC201, TC202, TC203, L602 and 



L603 

L603, so that the RX sensitivity becomes 



L607 

maximum. 




(3) Adjust L607 so that the audio output 




becomes maximum. 


VHF receiving 

L221 

(1) Set the frequency at 145.0 MHz and turn 

under -6 dBp 

sensitivity 

L222 

the squelch control to OFF. 


(SG output: Mod 

L223 

(2) Adjust L221, L222 and L223 so that the 


1 kHz, 3.5 kHz/Dev) 


sensitivity becomes maximum. 


S-meter 

VR603 (VHF) 

Turn VR603 so that the Q] begins to light. 

+4-—1-8 dBp 

(SG output: + 6 dBp 
EMF) 

VR609 (UHF) 

Turn VR609 so that the [Tj begins to light. 


Squelch sensitivity 

VR606 

(1) Connect the antenna terminal to the 

Threshold 


chassis ground and set the squelch 
volume to the 10 o’clock direction. 

point 




(2) Turn VR606 to set the threshold point. 







IF BOARDS ADJUSTMENT POINTS 
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■ BLOCK DIAGRAM 
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■ SCHEMATIC DIAGRAM OF TONE BURST UNIT 
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IF. UNIT 






















































































FUNCTION 


F. LOCK 


MIC 

gnd 

S/RF 

CK 

DTA 

ST0V 

5TBU 

TF 

STBP 


i?S6 

CALL 

LIGHT 

DTMF 

T5 

C 5 











r. i fwti 





jgi 






Hi 


■ CPU PC BOARDS 



















































■ SCHEMATIC DIAGRAM OF TSQ UNIT 
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A UNCO ELECTRONICS INC L 


Head Office: “TWIN 21" MID Tower Building 23F 

1-61,2-Chome, Shiromi, Chuo-ku, Osaka No. 540, Japan 
Factory: 1 -1 -1, Mishimae, Takatsuki, Osaka No. 569, Japan 



A 


ELECTRONICS INC. 


20705 S. Western Ave., Suite 104 Torrance Ca. 90501, U.S.A. 
Phone: 213-618-8616 


Dealer/Distributor 







